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NOTRE-DAME. La cath6drale de Paris eat une des 
merveilles de l’architeoture gothique. A l’intdrieur la 
longueur est de 130 metres, la largeur de 30 metres et 
la hauteur de 50 metres. La construction en fut com¬ 
mence vers 1163 et terminC dans l’ensemble vers 
1230. Cette Eglise a et6 le theatre de nombreux Episodes 
dans l’histoire de France. 
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